Kapiele siarezane 


LUBIENIU 


pod zarzadem lum zamie- 


 szkalego Doktora Меасу. 1 


Chirg. pana Mosschoz32t, 
otwarte beda ата 


25. МАЗДА 1860. 


Zaklad staraf sie wszystko о Це moznosci 
dla wygody szanownych gosei urzadzie, і 
uprasza о wezesniejsze zamöwienie pomieszkan, 


w ktöorym гале i odmiany podlug zZyezenia “* 


uskuteeznione beda. 
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Drukiem F. M. Poremby we Lwowie 1860, (Z. n. st. G.) 


Die Schwefelbäder 


LUBIEN 


werden unter der Leilung des dort 
heſtaͤndig wohnenden Doctor der 
Medz. und Chirg. Or. Mosschozzi, 


am 25. Maj 1860 


eröffnet. 


Die Anſtalt gab ſich Mühe, alles nach 
Möglichkeit zur Bequemlichkeit der geehrten Gäſte 
einzurichten und bittet um frühere Peflellung der 
Wohnungen, im welchem Falle auch gewünſchte 
Aenderungen bewirkt werden. 
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